Bilder aus Deutſch⸗Togo. 


Von Otto Leonhardt. 


(Nachdruck verboten.) 


Das deutſch⸗franzöſiſche Abkommen über Togo lenkt erneut 
die Aufmerkſamkeit auf unſere Kolonie am Golf von Guinea, die 
nach mannigfachen Schickſalen allem Anſcheine nach jetzt mit ſchnellen 
Schritten einer gedeihlichen Entwickelung entgegengeht. Es gebührt ja 
gerade dieſer Kolonie von vornherein inſofern ein beſonderes Intereſſe, 
als ſie gewiſſermaßen die legitime Nachfolgerin jener altbranden⸗ 
burgiſchen Kolonie in Weſt-Afrika iſt. Denn hier, an der Guinea⸗ 
Küfte, war es, wo vor zwei Jahrhunderten die kurfürſtlichen Fre⸗ 
gatten „Kurprinz“ und „Moriahn“ vor Anker gingen und die Veſte 
Groß⸗Friedrichsburg anlegten, wo der große Kurfürſt in einer feiner 
Zeit weit vorauseilenden Erkenntniß vom Weſen des Welthandels 
den Verſuch machte, eine Kolonialmacht zu begründen. Der kühne 
Verſuch mißlang; heut aber flattern am Strande des Guinea-Gol⸗ 
fes die deutſchen Farben. 

Flach, niedrig, graugelb zieht ſich der Strand hin. Die 
Szenerie iſt eintönig, nur ein Faktorei⸗Gebäude oder eine Kokos⸗ 
palme beleben ſie hier und da. 50 bis 200 Schritt vom Meere 
entfernt beginnt der Buſchwald, durch den nur ſchmale Negerpfade 
in Schlangenwindungen landeinwärts führen. Das iſt das 
Bild der Küſte von Togo. Der Ozean rauſcht in langen mächtigen 
Wogen gegen ſie an, den Flachſtrand oft peitſchend, und bildet ſo 
die vielgefürchtete Brandung. Wer mit dem Dampfer ankommt 
und die Kolonie betreten will, muß, da das Schiff etwa einen 
Kilorfeter von der Küſte entfernt vor Anker gehen muß, fie erſt 
überwinden, — eine ſchwierige Aufgabe, die nur die Krumannſchaft 
auf Grund ihrer langen Erfahrung löſen kann. Ihr Hauptmann 
weiß ganz genau zu beurtheilen, welche Wogen die ſtärkſte Brechung 
haben und wie er ſich vor ihnen hüten muß. Er läßt das Boot 
von einer breiten Welle zum Lande tragen; hier gilt es, den Mo⸗ 
ment am geſchickteſten zu benutzen, um den gefählichſten der Brecher, 
den Landbrecher, zu vermeiden. Mit aller Anſtrengung rudern 
die Krujungen — ein Stoß — das Boot iſt im ſtumpfen Winkel 
aufgelaufen! Den noch von dem Stoße halbbetäubten Inſaſſen 
reißen die Kru's empor, ſchleppen ihn den Strand hinauf, und 
während der Landbrecher ſchäumend das Boot überfluthet, hat der 
Fremde halb bewußtlos den Boden von Deutſch⸗Togo betreten. 

Indes entſpricht zum Glücke dieſem wenig angenehmen Ein⸗ 
tritt das, was den Beſucher im Lande ſelbſt erwartet, keineswegs. 
Die Küſtenorte, die noch vor 12 Jahren, als Zöller Togo bereiſte, 
meiſt völlig ſtill dalagen, wenn nicht ein Punkt am Horizonte die 
Ankunft eines Dampfers oder Seglers ankündigte, — heut zeigen 
ſie ſchon Leben und die Zeichen europäiſcher Kultur. Am Strand⸗ 
wege von Klein⸗Popo, deſſen eigentlicher Name Aneho iſt, finden 
wir neben den ſtattlichen Faktorein und den Gebäuden wohlhaben⸗ 
der Häuptlinge, die ſich hier bereits zweiſtöckige Häuſer aus Ziegel⸗ 
ſteinen errichtet haben, die deutſchen Schule und das Nachtigal⸗ 
Krankenhaus, die Wesleyaniſche Miſſion, das Poſtamt und das 
Zollhaus. In Lome, dem Haupthafen der Weſtküſte, verſchwinden 
die früheren unanſehnlichen Strohhäuſer mehr und mehr und ſolide 
Stein⸗ und Ziegelbauten erheben ſich an ihrer Stelle. Am Strande 
läuft jetzt eine feſte, 3 Meter breite Straße entlang, und ein recht⸗ 
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Ein Nelirolog. 


Skizze von Wilhelm Jenſen (München). 
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(Schluß.) 

L.: Ich habe die arme Frau immer von ganzem Herzen 
bedauert, beſonders deshalb, daß fie zu der eigenen Laſt noch die 
Kummerbürde um ihre u zu tragen hatte. 

K.: Die ſtehen doch im Ruf, eine achtſame Erziehung genoſſen 
zu haben und wohl gerathen zu ſein. 

G.: Gewiß, jo weit ihre treffliche Mutter fie zu leiten ver⸗ 
mocht. Aber eine ſchwache Frau kann nicht in allen ſchlimmen 
und ſchädigenden Einflüſſen auf ihre Kinder erfolgreich ent⸗ 

egenwirken. 
g u Es kommt aber hauptſächlich auch auf den ihnen von 
der Natur mitgegebenen Sinn an. 

E: Der muß in der That nach der Entwickelung, die fie 
genommen, recht ungünstiger Art geweſen ſein. 

A.: Wie betrübend ifi’s wenn an ſich unſchuldige Geſchöpfe 
fo zum Schlechten präbeftinirt werden. 

M.: Das hätten fie vielleicht noch überwunden, wenn nichts 
Verderbliches hinzugekommen wäre. Doch Kinder ſind nach allen 
Richtungen gelehrig und leiden vorwiegend in der, einem böſen 
Vorbild nachzuſchlagen. 

H.: Nichts berührt widerwärtiger, als Schlechtigkeit unter 
einem äußerlich gutartigen Anſtrich verdeckt zu ſuchen. 

S.: Sicherlich. Aber gerechter Weiſe darf man eigentlich, 
wie Frau M. richtig bemerkte, dafür die Kinder nicht zu ſchwer 
verantwortlich machen. 

N.: Von vornherein bedrückt es mich immer mißlich für 
eine Familie, wenn der Mann, ohne durch ein Amt dazu berufen 
zu ſein, eine du große Rolle im öffentlichen Leben ſpielt. 

A.: Wohl ſehr wahr, und gefährlich obendrein. 

D.: Die Verſuchung liegt eben nahe — 

„: Zumal beim in Betracht kommen von Verwaltungen, 
die ſich mehr oder weniger der Kontrolle entziehen. 

C.: Oder 2 36 Namen die Achtſamkeit 

er fol von ablenken. 
75 4 1 muß geſtehen, daß mich Veranſtaltungen, die den 
Stempel der Menſchenliebe und Wohlthätigkeit an der Stirn 
tragen, leider nicht ohne Begründung, leicht etwas mit Miß 
trauen erfüllen. 

L.: Es mögen allerdings wohl nicht immer die Thränen- 
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winklig ſich kreuzendes Straßenſyſtem giebt dem Orte ein ſtadtar⸗ 


tiges Gepräge. Und wenn wir von der Hamburger-, der Mittels 
und der Bismarckſtraße im fernen Lome hören, ſo ſind es nicht 
nur die Namen, die uns von der Kultur erzählen: die Straßen 
ſind breit, feſtgeſtampft und bepflanzt und dürfen alſo wirklich mit 
Recht ihre geſitteten Namen tragen. 

Ihren eigenthümlichen Charakter erhält die Küſtenlandſchaft 
von Togo durch jene große Lagune, die ſich in geringer Entfernung 
vom Strande ihm parallel hinzieht. Sie entſtand dadurch, daß 
die anrollende Dünung des Meeres den Flüſſen die Mündung 
verſperrte und fie fo zu dieſer fecartigen Ausbreitung zwang. Die 
Lagune bildet im Oſten und Weſten ſchmale ſchiffbare Kanäle, in 
der Mitte aber buchtet ſie ſich zum breiten See aus, an deſſen 
hohem Ufer u. a. das Dorf Togo liegt. Während im Weſten die 
Lagune allmählich wieder zu verlanden beginnt, konzentrirt ſich die 
Kultur im Oſten. Da ſind See und Lagune von Siedelungen 
dicht umgeben; da liegt auch die Landeshauptſtadt Sebbe, wo am 
Nordufer der Lagune die deutſche Flagge auf dem Regierungshauſe 
weht und das große Werk einer ſteinernen Brücke über die Lagune 
im Bau begriffen iſt. Bei Sebbe befinden wir uns überhaupt in 
einer Gegend, die ſo dicht bevölkert, ſo wohlbebaut iſt, wie man 
es kaum vermuthen möchte, wenn man Togo's öden Flachſtrand zu— 
erſt zu Geſicht bekommt. Zahlloſe Dörfer und Farmen bedecken 
hier das Land, wohlgepflegte breite Wege durchziehen es, weeit 
Felder von Mais, Yams, Erdnüſſen, Maniok uſw. begleiten fie. 
Der ehemalige Gouverneur von Puttkamer bemerkt, daß der Neger 
hier durch die Dichtigkeit der Bevölkerung bereits zu Anſtrengungen 
gezwungen ſei, die ihm ſonſt fremd ſeien. „Die Sorgfalt, mit der 
die Felder angelegt und bearbeitet ſind, iſt erſtaunlich. Samen und 
Pflanzen werden ordentlich in Reihen geſetzt, die emporkommenden 
Pflanzen mehrere Male behäufelt, ja ſogar das üppig wuchernde 
Unkraut ausgejätet.“ Die Gehöfte ſelbſt ſind ſauber gehalten, von 
Pflanzungen umgeben, auf dem freien Platz vor dem Hauſe des 
Dorfälteſten ſteht, unſerer Dorflinde vergleichbar, gewöhnlich ein 
rieſiger ſchattenſpendender Affenbrotbaum. 

Die Neger der Kolonie gehören zum größten Theile dem Stamme 
der Ewe an, und dieſer Stamm ſteht doch auf einer ſolchen 
Stufe der Entwickelung, daß man von „Wilden“ nicht ſprechen kann. 
Töpferei, Schmiedehandwerk, Weberei und andere Künſte werden 
von ihnen betrieben, und die Erzeugniſſe zeigen oft gefälligen Stil 
und achtungswerthe Kunſtfertigkeit. Die Bremer Miſſionare haben 
ſich ihre Neger zu ſo guten Handwerkern herangebildet, daß ſie 
ihre ſchöne Station Amedſchovhe im Avatime-Land ausſchließlich 
mit eingeborenen Tiſchlern, Schreinern, Glaſern, Maurern ꝛc. er⸗ 
bauten. Die Ewe⸗Neger ſind mittelgroß, aber kräftig und wohl⸗ 
gebildet, meiſt zähe und gelenkig; ſie können u. a. die große Zehe 
daumenartig bewegen, alſo mit den Füſſen greifen. Sie pflegen ihren 


Körper ſorgfältig, reinigen ſich nach der Mahlzeit mit einem Stäbchen 


die Zähne, baden und waſchen ſich fleißig. Ja, von den Mädchen 
im Aadelilande erzählt Büttner, daß ſie ſich des Tages wohl ein 
halb Dutzend mal baden und Abends die Haut ſalben; das ſchönſte 
Geſchenk, das man ihnen machen kann, iſt ein Stück Seife, etwas 
Parfüm oder Pomade. Ihrem Charakter nach ſind die Ewe fried⸗ 
fertig und heiter. Ihre Neigung zum harmloſen Scherz, die den 
Negerraſſen faſt durchgängig innewohnt, erfüllt auch ſie. (Schluß f.) 


Vermiſchtes. 


Vom neuen Berliner Abgeordnetenhaus. Am Haupt⸗ 
gebäude des neuen Abgeordnetenhauſes in der Prinz Albrechtſtraße 
iſt von der Faſſade das Gerüſt nunmehr vollſtändig beſeitigt. Ebenſo 
iſt von den beiden die Ecken des prachtvollen Mittelbaues krönenden 
Figuren, welche „Geſetz“ und „Recht“ verſinnbildlichen und deren 
feinere Ausarbeitung durch die Steinbildhauer beendet iſt, die zu 
dieſem Zwecke errichtete Umhüllung gefallen, ſo daß nunmehr der 
überaus reiche Figurenſchmuck des Mittelbaues frei ſichtbar iſt. Auch 
werden beim Hauptgebäude bereits die Fenſter eingeſetzt, während 
an der inneren Ausſchmückung der Räumlichkeiten, beſonders an der 
Herſtellung der Decken, bei elektriſchem Lichte gearbeitet wird. 

Welche Tollheiten gelangweilte Müßiggänger aus⸗ 
zuhecken vermögen, beweiſt die Nachricht von einem „Wettfahren“, 
das am Mittwoch voriger Woche in dem ſüdfranzöſiſchen Badeorte 
Biarritz von Vertretern der franzöſiſchen und engliſchen Ariſtokratie 
veranſtaltet worden iſt. Eine Korreſpondenz berichtet: Da ſah man 
junge Damen in feſchen Sportkoſtümen ſich mit widerſpenſtigen 
gefiederten Kreaturen aller Art abquälen, die vor Wägelchen geſpannt, 
die Lenkerinnen an das Ziel bringen ſollten. Galante Kavaliere 
verſuchten die ſtörriſchen Thiere mit zierlichen Ruthen zu vernünftiger 
Gangart zu bewegen — doch es war vergebene Liebesmüh'. Den 
erſten Preis gewann eudlich ein langbeiniger Truthahn, nachdem 
ihm anfangs zwei Gänſe von imponirender Geſtalt den Vorrang 
ſtreitig gemacht hatten. Ein rieſiger Waſſervogel erregte beim erſten 
Rennen einen wahren Sturm von Heiterkeit. Die Lenkerin dieſes 
originellen Geſpannes hatte den klugen (2) Einfall gehabt, einen 
Stock, auf dem man ein fettes Fiſchlein geſpießt, dem Thier als 
Lockmittel vorantragen zu laſſen. Doch der Vogel übertru mpfte 
ſeine Herrin an Schlauheit. Er war vernünftiger als ſie. Die 
Hälfte der Rennbahn hatte er bereits in gemächlichem Tempo und 
mit geſenkten Kopf, als ſehe er den Fiſch garnicht, zurückgelegt, 
da machte er plötzlich einen Satz, erſchnappte den Köder, verſchluckte 
ihn und ſetzte ſich dann zum großen Verdruß der Lenkerin in voll⸗ 
kommener Gemüthsruhe nieder. Das zweite Rennen, eine Steeple⸗ 
chaſe für alle möglichen Sorten Enten, die unter fürchterlichem Lärm 
von den Kavalieren gezerrt und gezogen werden mußten, endete in 
einem Wettſtreit zwiſchen Mlle van Heeren und Mlle de Candamo. 
Das Viergeſpann der wilden Enten Fräulein von Heeren's hatte 
im letzten Augenblick die Flügel zu Hülfe genommen und war laut 
kreiſchend am Ziel vorübergeſauſt. Nun kommt der Gipfel des 
Blödſinns: Das dritte — ein Hindernißrennen, bei dem allerlei 
Vierfüßler ihr Heil verſuchen mußten, wurde von einem roſigen 
parfümirten, bändergeſchmückten Schweinchen gewonnen. Ein ähn⸗ 
liches quiekendes Quadruped und eine ſehr hübſche Ziege erhielten 
den zweiten und dritten Preis. Das vierte Rennen war das auf⸗ 
regendſte von allen. An dieſem Handikap durften ſich nur die Ge⸗ 
winner der drei erſten Rennen betheiligen. Anfangs waren die 
wilden Enten und der ſtolze Truthahn weit voran; dann aber wurden 
ſie von den beiden lebhaft quiekenden Schweinchen eingeholt, „die 
unter lautem Beifall der vornehmen Zuſchauer faſt zugleich am Ziel 
anlangten.“ — Jede Bemerkung über dieſes Vergnügen iſt überflüſſig. 


Für die Redaktion verantwortlich: Karl Frank, Thorn. 


krüglein der Wittwen und Watſen allein fein, die in ſolchen 
Häuſern der Barmherzigkeit gefüllt werden. 

B.: Doch ſagt das alte Wort: der Krug geht ſo lange zu 
Waſſer, bis er bricht. 

„M.: Ja, ja die Sprichwörter beruhen auf vielfacher Er- 
fahrung. 

H.: Wiſſen Sie beſtimmt, daß er einem Schlaganfall er- 
legen iſt? 

F: Man ſagt es. 

J.: Es wird viel in der Welt geredet, was bei genauerer 
Erforſchung ſich als röllig gehaltslos herausſtellt. 

C.: Auch wohl als abſichtlich vorgegeben. 

A.: Jedenfalls wird eine Unterſuchung den Thatbeſtand zu 
ergeben haben. 

E.: Den Beſtand überhaupt. 

G.; Der letztere würde wohl am deutlichſten reden, während 
vermuthlich eine Aufhellung der Todesurſache ſelbſt nicht mehr 
möglich ſein wird. 

M.: Daran iſt die Frau allerdings mit großem Intereſſe 
betheiligt, da, wie ich weiß, eine ſehr hohe Lebens verſicherung 
dabei ins Spiel kommt. 

N.: So kann man ſich wohl verſichert halten, daß alle 
Spuren verlöſcht ſein werden. 

D.: So ganz ausſichtslos ſcheint's mir doch nicht. Die 
chemiſche Unterſuchung vermag heutzutage z. B. bei einer Obdu⸗ 
ktion auch vegetabliches Gift — 

ch ſtand zuhörend am Rande des Kreiſes, als der 
letzte Sprecher plötzlich verſtummend abbrach und gleichzeitig 
unter allen Verſammelten ſich eine ſonderbare Erregung bemer⸗ 
klich machte. Es ging wie ein heftiger Windſtoß durch die Köpfe 
und bog alle Hälſe nach der nämlichen Richtung herum, in die 
auch die groß aufgeweiteten Augen ſtarrten. Mir war der Vor⸗ 
gang nicht erklärlich, denn in der weiter abwärts völlig leeren 
Straße trug ſich nichts zu, als daß ein Mann in den vierziger 
Jahren ziemlich eiifertig herangegangen kam. Sein Weſen, be- 
ſonders das offene, doch intelligente Geſicht nit freundlich blicken 
den Augen nahm für ihn ein; merklich kannte er die Mehrzahl 
der in der Straße Zuſammenſtehenden, denn herzutretend ſagte er: 
„Was vereinigt Sie hier ſchon ſo früh, meine Damen und 
Herren? Ja jo, Sie haben wohl gehört —“ 

Alle ſtanden noch wie verſteinert, nur einem Einzigen fuhr, 
halb geſtottert, vom Mund: — „Sie — Herr Staudach — ?“ 

Der Angeredete fiel ein: „Ich ſehe, daß Sie auch an ſei⸗ 
nem plötzlichen Tode Antheil genommen haben. Der Architekt 


war zwar mehr nur ein Namensvetter von mir als ein wirkli- 
cher, unſere Verwandſchaft geht ſchon auf den Urgroßvater zu⸗ 
rück. Aber daß er ebenfalls Erhart hieß, hatte uns in einen 
gewiſſen Verband miteinander gebracht, ſo daß ich mich gleich 
auf dem Weg gemacht. nöthigenfalls der Wittwe und den Kin⸗ 
dern behülflich zu ſein. Wer auch ſolche beſitzt, dem tritt leb⸗ 
haft die Vorſtellung entgegen, daß er ſelbſt ſtatt des anderen 
auf einmal jo weggeſchwunden ſein und bie Seinigen der Für- 
ſorge ferner Stehender überlaſſen haben könnte. Ich bitte Sie 
en mich zu entſchuldigen, wenn ich mich nicht länger anf⸗ 
alte.“ 

Auf einer Täuſchung von mir mag's beruht haben, daß 
ich den Mund des Sprechers leis von einem eigenthümlichen 
Lächeln umſpielt zu ſehen glaubte; er lüftete kurz in der Art 
eines Mannes, deſſen Gedanken von anderem in Anſpruch ge⸗ 
nommen ſind, den Hut und ſetzte ſeinen Weg fort. Die zu⸗ 
rüdbleibende Gruppe verharrte noch einige Augenblicke in 
Schweigen, dann äußerte Jemand wie aus erlöſter Bruſt: 
„Gottlob!“ und veranlaßte dadurch die von mehreren Seiten 
gleichzeitig befremdet an ihn gerichtete Frage: „Wen meinten 
Sie denn, der —?“ Darauf erwiderte der ſo vielſeitig Be⸗ 
fragte einfallend mit einem Ausdruck der Verwunderung: „Ich 
verſtehe nicht, was Sie meinen, liebe Freunde. Mir war durch 
die Bemerkung unſeres Freundes die Vorſtellung wachgerufen 
worden, daß ſtatt feines Namensvetters auch er uns fo plötzlich 
hätte entriſſen ſein können, und bei dieſem ſchrecklichen Gedanken 
eniflog mir unwillkürlich ein Laut der Dankbarkeit, daß feine 
Familie, ſeine Freunde und uaſere Stadt nicht von einem 
ſolch' unerſetzlichen Verluſt betroffen worden.“ 

Den Verſammelten kam offenbar gleichzeitig die Erinnerung 
an ihnen obliegende Pflichten und Geſchäfte des Tages, denn 
der Kreis löſte ſich mit der Schnelligkeit auf, in der zuweilen 
eine ziemlich lichte Wolke fi von der Sonne ſpurlos verflüchtigt; 
ich ſah um mich her gelüſtete Hüte ſtumme Begrüßungen aus⸗ 
tauſchen und ſtand faſt unvorgejehen allein in der Straße. So 
ging auch ich auf dieſer weiter meiner Abſicht nach, doch von 
einem über mich gekommenen fröhlichen Gefühl begleitet. Herr 
Erhart Staudach war mir perſönlich unbekannt, ich hatte ihn 
eben zum erſtenmal flüchtig geſehen und ſtand außer jedem Ver⸗ 
hältniß zu ihm; aber ich freute mich trotzdem innerlich von 
— ihn ſelbſt, ſeine Frau und Kinder darüber, daß er 
noch lebte. 
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empfiehlt einen 


Gelegenheitskauf in Mädchen-Mänteln und Jaquettes, hochelegant zu sehr billigen, 


Die Arbeiten und Lieferungen für die Vergrößerung des Geſchosſchuppens 
und des Granatfüllungsſchuppens, ſowie für den Neubau eines Zündungen⸗ 
Magazins im Munitionspart beim heſigen Fußartillerie Schießplatz (aus⸗ 
ſchließlich des Betons. Stampfasphalts, der Cementdielen und des Linoleums) 
veranſchlagt zu rund 7700 Mark ſollen am Mittwoch, den 10. Novem⸗ 
ber 1897 Vormittags 10 Uhr in meinem Geſchäftszimmer in einem Looſe 
verdungen werden. 

oblverſchloſſene und äußerlich gekennzeichnete Angebote find bis zur 
Termins ſtunde in meinem Geſchäftszimmer einzureichen, woſelbſt auch die Ver- 
dingungsunterlagen eingeſehen und die zu den Angeboten zu verwendenden Ver: 
dingungsanſchläge gegen Entrichtung von 30 Mark entnommen werden können. 
Zuſchlagsfriſt 4 Wochen. Thorn, den 1 November 1897. 


Baurath Heckhoff. 


Die für den Neubau der Dienſtwohnung des Vorſitzenden der Schießplatz⸗ 
Verwaltung hierſelbſt erforderlichen Tiſchler⸗, Schloſſer⸗, Glaſer⸗ u Anſteeicher⸗ 
arbeiten ſollen in je einem untheilbaren Looſe Öffentlich ver dungen werden, 
wofür ein Termin in meinem Geſchäftszimmer am Mittwoch, den 17. No⸗ 
vember 1897, Vormittags 10 Uhr anberaumt iſt. Ebenda ſind die Ver⸗ 
dingungsunterlagen einzuſehen, die zu den Angeboten zu verwen denden Ver⸗ 
dingungsanſchläge gegen Bezahlung der Vervielfältigungsgebühren von 150, 
1,00, 0,50 bezw. 1,00 Mk. zu entnehmen und die Ang bote wohlverſchloſſen, 
rechtzeitig und mit entſprechender Aufſchrift verſ hen einzureichen. Zuſchlags⸗ 
friſt 4 Wochen. 

Thorn, den 5. November 1897. 

Baurath Heckhofl. 


Bekanntmachung. Bekanntmachung. 


Die Grundſtücke Thorn Neuftadt Nr. 324] Die Staats: und Gemeindeſteuern bp. 
und Nr. 325 ſollen öffentlich verſteigert für das III Quartal (Oktober bis 
werden. Dezember) 189798 find zur Ver⸗ 
Das Grundſtück Nr. 324 liegt an der Ecke meidung der zwangsweiſen Beitrei- 
der Friedrichſtraße und der Hoſpitalſtraße, bung bis ſpäteſtens den 
das Grundſtück Nr. 325 daneben in der 15. November 1897 
Friedrichſtraße x h unter Vorlegung der Steueransſchrei⸗ 
Beide Grundſtücke gehören mit Ausnahme bung an unſere Kämmerei⸗Nebenkaſſe im Rath⸗ 
eines eingezogenen und mit zum Verkaufe | Haufe während der Vormittags⸗Dienſiſtunden 
kommenden Streifens ſtädtiſchen Straßen⸗ zu zahlen. 
landes dem unter unſerer Verwaltung ſte“ Im Intereſſe der Steuerzahler machen wir 
gen St. Jacobs » Hoſpitale. Neuſtadt] darauf aufmerkfam, daß der Andrang in den 
r. 824 enthält den Flächenabſchnitt 1541/38 lezten Tagen vor genanntem Termine ſtets 
mit 3,91 a und den Flächenabſchnitt 1543/23 ein ſehe großer iſt, wodurch ſelbſtverſtändlich 
mit 54 qm. früheren Straß nlandes, Neu-] die Abfertigung der Betreffenden verzözert 
ſtadt Nr. 325 desgl die Flächenabſchnitte] wird. Um dieſes zu verhüten, empfehlen 
1540/236 mit 3,32 a und 15441236 mit wir, ſchon jetzt mit der Zahlung zu beginnen 
44 qm. es mißt alſo zuſammen Neuſtadt] Thorn, den 1. November 1897. 


wi . 324 1 
Nr. 324: 445 am., Neustadt Nr Der Magiſtrat 


376 qm. 
Loose 


Die Werthtaxe für erſteres Grundſtück be⸗ 
trägt 13350 Mk., die für letzteres 94 0 Mk. 

ur He en Damenheim⸗Lotterie. — 
i e e am 12. und 13. 


ie beiden Grundſtücke werden einerſeits 
einzeln, andererſeits zuſammen ausgeboten 

ovember 1897. Preis eines Looſes 
Mk. 1,10. 


werden. 
Verſteigerungstermin: Sonnabend, den 
27. November d. Js, Vormittags 
10 uhr im Stadtverordnetenſaale des Rath⸗ 
zur Königsberger Thiergarteu⸗Lotterie. 
szim Ziehung unwiderruflich Sonnabend, den 
Bureau für Alters⸗ und Invaliditäts⸗Ver⸗] 11. Dezember 1897. Loo'e A Mk 1,10 
cherung.) 1 . ur Metzer Dombau⸗Geld⸗Lotterie. — 
Bietangskaution: 500 ME. für jedes einzelne Sache vom 13.—16. November 1897. — 
Grundſtück. ooſe & Mk. 3,50 
Den Zuſchlag behält ſich der Magifiratf zur Weimar - Lotterie, — Ziehung vom 
frei vor, kann alſo einem weuiger als das] 2.—8. Dezember 1897. Looſe & M. 1,10 
Meiſtgebot Bietenden den Zuſchlag ertheilen] zur WI. Großen Pferde Verlooſung in 
oder dieſen ganz verſagen. 4176 Baden-Baden. Ziehung vom 16 bis 
Thorn, den 8. Oktober 1897. 18. Dezember 1897. Looſe a M. 1,10 
Der Magiſtrat. empf. die Hanptbertrieböftelle für Thorn 


Möbl. Wohnung jExpedition d. Thorner Zeitung“, 
mit auch ohne Burſchengelaß zu vermiethen. Bäckerſtraße 39. 
Gerſtenſtraße 10. 


Versandt direkt an Private 


F.TODTg 


Gold- und Silberwaaren 
Ep Echter Brillant- 


Ze Ring Nr. 21, 14 karat 
2 


Gold, 586 gestempelt 
mit Ia. Stein Mark 18. 

7 baar oder Nachnahme, 
e e uber Ju- V Auf allen beschickten Ausstellungen prä- 
welen, Gold- und Silberwaaren, Tafel-] Nr. 2209. Uhr- |miirt. Alte Schmucksachen werden mo- 
geräthe, Uhren, Essbestecke, Bronzenſkettenanhüngerſdern umgearbeitet. Altes Gold, Silper u 
u. Alpaccawaaren etc. gratis u. franko.] Altsilber M 2. [Edelsteine werden in Zahlung genommen 


4561 


hauſes. 5 
Die Verkaufsbedingungen liegen zur Ein⸗ 
ſicht u Unterſchrift aus im Geſchäftszimmer Ha 


Aeusserst billige Preise. 


Pforzheim 


Fabrik gegründet 1854. 
Simili-Brillant b 


ning Nr. 48, 8 karat 


= Gold, 883 gestempelt 
— Mark 5, auch mit Ia. 
. 2 echtem Cap-Rubin. 


Oeffentliche Erklärung! 


Die gefertigte Porträt-Kunstanstalt hat, um unliebsamen Entlassungen 

ihrer künstlerisch vorzüglichst geschulten Porträtmaler enthoben zu sein 

und nur, um dieselben weiter beschäftigen zu können, für kurze Zeit 

und nur bis auf Widerruf beschlossen, auf jeglichen Nutzen oder 

Gewinn zu verzichten. 
Wir liefern 


für nur 13 Mark 
als kaum der Hälfte des Werthes der blossen Herstellungskosten 


ein Porträt in Lebensgrösse 
(Brustbild) \ 


in prachtvollem, eleganten, Schwarz-Gold-Barockrahmen 
dessen wirklicher Werth mindestens 60 Mark ist. . 

Wer daher anstrebt, sein eigenes, oder das Porträt seiner Frau, seiner 
Kinder, Eltern, Geschwister oder anderer theuerer, selbst längst verstorbener 
Verwandter oder Freunde machen zu lassen, hat blos die betreffende Photo- 
graphie, gleichviel in welcher Stellung, einzusenden und erhält 
in 14 Tagen ein Porträt, wovon er gewiss aufs höchste überrascht -und 
entzückt sein wird, 

Die Kiste zum Porträt wird zum Selbstköstenpreise berechnet, 

Bestellungen mit Beischluss der EDER: welche mit dem fer- 
tigen Porträt unbeschädigt retournirt wird, werden nur bis auf Wider- 
ruf zu obigem Preise gegen Postvorschuss (Nachnahme) oder 
Einsendung des Betrages entgegengenommen von der 

Porträt-Kunst-Anstalt 
„KOSMOS“ 
Wien, Mariahilferstr. 116. 

Fur vorzüglichste, gewissenhafteste, Ausführung und 
naturgetreueste Aehnlichkeit der Porträts wird Garantie geleistet. 

Massenhafte Anerkennungs- und Danksayungsschreiben liegen zur öffent- 
lichen Einsicht für Jedermann auf. 4356 


nenn 


vorherige 


streng festen Preisen. 


2369 


8 
F. F. Resag” 


eutscher Yrern 


aus garantirt ist das 
reinen beste 
Cichorien- Wurzeln und 


— UT — 


14. Ziehung der 4, Klaſſe 197. Kal. Preuß. Lotterie. 


Nur die Gewinne über 210 Mk. ſind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt. 
(Ohne Gewähr.) 


6. November 1897, vormittags. 


119 214 332 543 59 630 858 [300] 97 1134 [3000] 63 [500] 654 724 896 997 
2246 405 725 36 857 3044 135 [1500] 280 334 58 403 35 51 523 605 755 812 900 
4149 66 213.376, 404 526 5014 177 244 487 571 659 861 73 80 937 57 68 76 
6073 221 39 304 725 804 69 79 [300] 99 966 74 86 7228 981 8096 235 330 88 90 
457 526 764 92 875 992 9207 400 543 780 855 961 [1500] 97 99 


10003 51 103 285 503 9 604 [1500] 863 11055 124 53 84 458 90 [500] 828 
[500] 926 61 _ 12092 258 408 79 574 632 13218 381 494 591 830 78 919 14067 
257 318.632 70 823 [500] 15096 216 483 522 79 624 712 95 [300] 96 956 16009 
10 104 51 348 525 616 99 830 85 918 52 17139 256 330 402 524 676 810 [300] 
5 3 77 18011 1500] 406. 11 91 600 791 826 19145 40 248 308 528 


20223 54 91 306 873 21004 10 52 55 310 561 652 723 806 65 73 952 22365 
429 31 91 545 700 15 [1500] 966 23131 200 79 343 483 577 782 [300] 972 300] 90 
24031 37 115 32 50 215 589 90 884 999 25021 24 138 267 428 603 47 763 900 
26080 132 268 429 738 42 27004 173 209 67 545 685 92 99 [5000] 870 72 28162 
221 340 83 492 [3000] 545 685 817 29220 83 611 20 [300] 835 37 41 


„230096 149 51 62 214 21 309 441 591 901 70 76 31060 368 475 81 675 720 
30 870 968 32001 69 149 99 304 37 481 [500] 576 703 903 33118 225 52 81 
333.715, 34079 159 356 436 83 527 605 829 [300] 984 35130 82 318 41 516 
90 719 840 931 3040 100 [3000] 15 231 41 48 73 [1500] 304 435 606 11 756 846 
90, 37064 74 [3000] 186 809 38079 82 111 54 304 49 523 35 650 970 93 39228 
415 557 67 759 826 49 

40019 100 94 270 429 45 56 752 84 914 41027 130 [3000] 257 365 70 414 603 
759_807 17 974 98 42022 [300] 203 559 11500] 648 92 43042 78 115 94 319 
65 507 673 88 820 31 44114 11500 36 385 508 601 857 925 88 45331 450 71 
582 [500] 664 738 80 88 943 69 46049 117 48 211 14 83 572 658 733 47033 
35 179 212 60 301 723 61 79 91 816 48050 250 512 1500] 39 1500] 614 28 729 
97 49050 715 875 902 [500] 57 

50487 732 830 79 926 30 41.45 51020 75 130 05 288 478 571 753 946 89 
52070 191 239 311 428 [300] 38 87 507 26 656 85 99 733 66 [300) 53272 413 
523 856 _ 54044 70 86 [1500] 265 [3000] 309 416 65 592 736 [500] 41 [3000] 814 
951 55093 155 271 88 447 537 61 721 909 41 56006 29 88 142 310 428 85 555 
61 712 64 73.884 57036 140 223 505 16 44 630 94 788 58053 58 300 427 [500] 
566 648 72 831 75 95 59005 [1500] 453 664 909 76 

60155 208 90 573 61064 100 63 348 77 567 850 901 [3000] 2 45 96 
62265 480 547 60 849 933 63086 99 256 74 394 540 76 726 50 64035 72 
458 564 672 [500] 738 39 76 904 77 944 65196 296 605 732 837 66032 104 392 
596 720 [3000] 59 881 988 67014 115 84 242 430 87 719 900 90 68061 237 307 
580 623 81 735, 69005 159 254 63 80 87 319 [1500] 44 79 440 555 639 67 


70050 95 254 660 [3000) 719 953 71007 301 403 37 556 83 667 81 90 853 
930 80 72024 50 117 97 274 305 521 937 956 70 98 73002 37 551 789 


ichorien 


ausgiebigste aller 
bisher bekannten 
Caffé - Burrogate. 


809 [300] 934 42 74144 307 904 95 75144 57 308 726 52 54 [500] 847 514 
76017 142 224 55 61 352 513 32 64 69 77 628 83 846 933 77008 91 203 
14 53 427 45 64 528 29 645 705 48 63 895 78058 125 79 225 32 300 625 817 
930 93 79213 79 1300] 540 56 61 870 942 83 85 [300] 


87157 314 17 78 501 
en 5 906 66 (500! 88373 503 24 896 89022 548 [300] 71 626 730 89 847 
5 


90038 230, 43 515 69 777 803 976 92 91126 351 531 93 709 92087 
180 225 [500] 475 603 90 898 905 82 90 93004 9 47 190 266 70 510 45 618 89 
[500] 755 826 974 94024 108 317 73 405 510 681 702 862 919068 55100 92 342 
45 58 68 445 593 621 856 98 96127 39 81 223 423 510 [500] 694 783 [500] 97 979 
97040 95 181 319 27 533 843 98189 96 416 576 621 834 74 966 91 99031 157 
271 88 356 63 79 519 659 80 745 860 [3000] 982 

100093 252 [300] 350 508 [300] 16 46 74 671 803 98 101083 159 203 [1500] 
97 322 530 703 64 102014 [3000] 15 106 205 41 58 87 332 59 77 480 540 96 606 
752 880 902 57 75 82 103124 33 58 349 [5000] 66 71 562 65 862 64 104054 
338 40 05 500 635 89 771 899 [300] 105005 37 716 53 917 106070 212 446 658 
820 107031 164 204 454 552 702 827 49 0 108000 224 393 [500] 409 637 98 
716 802 [3000] 82 [1500] 906 [15000] 83 109158 231 [500] 47 680 758 971 

110055 421 82 536 57 64 640 781 111172 94 224 49 366 70 [300] 485 
1500] 698 733 [300) 92 841 112074 131 238 484 687 728 81 (30 0 958 1183180 


«0 - 


14. Ziehung der 4. Klaſſe 197. Agl. Preuß. Lotterie. 


Nur die Gewinne über 210 Mk. find den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt. 
(Ohne Gewähr.) 


6. November 1897, nachmittags. 


16 20 51 124 99 235 429 547 98 773 845 968 92 1139 70 280 321 421 520 82 97 
, 678 712 811 8121 45 55 248 
1500 487 550 75 635 724 98 897° 4185 253 382 97 589 753 [3000] 817 55 968 
5061 134 263 70 332 445 545 815 39 950 85 [500] 6029 79 353 432 584 88 [1500] 
669 893 „7080 109, 230 71 407 546 602 731 42 77 837 919 68 [1500] 8213 40 327 
34.55 [1500] 89 447 506 96 609 60 708 812 46 914 ©037 06 137 411 71 83 110000 
505 690 [3000] 730 959 
10207 555 604 11061 [500] 85 160 334 535 681 12021 209 82 379 494 500 
971 1300) 92 1500) 13120 213 337 [300] 89 516 694 773 (3000 87 835 981 14120 
53 63 77.258 419 27 [1500] 514 (500) 71 671 795 917 4111500] 185036 213 41 [1500] 
89 408 519 622 712 49 71 816 [3000] 10001 17 87 286 [3000] 612 [1500] 757 826 
[3000] 27 988 17028 [3000] 177 215 60 77 451 607 603 743 60 942 [800] 18344 463 
609 53 710 902 23 89 1500] 19133 236 300 [300] 6 80 80 457 607 914 3 
20139 78 97 341 453 651 707 998 21402 268 80 449 622 938 22045 
200 13 325 [3009] 408 515 636 707 [1500] 938 69 2305) 92 226 434 09 519 21 
[3000] 55 92 602 39 753 807 [500] 2400) 38 41 266 352 504 649 88 786 25124 
86 60 273 408 25 538 50 090 726 856 951 26351 022 795 978 27056 399 608 930 
84. 28196 200 329 532 738 91 856 925 77 29174 244 52 344 454 560 870 99 
30069 200 484 [500) 536 618 82 760 [500] 74 97 90 31384 486 879 (600) 96 
729 63 (300) 81 892 32902 215 52 68 374 592 601 [300] 723 34 853 98 979 33075 
200 336 61 493 523 75 645 716 )) 34085 126 303 434 534 83 854 67 35106 80 
312 76 029 79 747 861 956 36092 217 81 [300] 311 59 61 421 27 618 [3000] 65 
764 [1500] 66 814 70 938 [300] 99 37082 130 54 294 318 39 411 557 057 750 802 
60 38145 208 494 725 02 802 918 64 39083 194 257 333 434 912 
40116 254 83 337 405 555 70 717 [1500] 46 57 929 41075 111 26 210 94 416 
618 34 87 779 825 99 42248 80 443 [3000] 67 64 986 43146 264 405 [3000] 
510 [1500] 97 657 773 874 44031 243 58 530 679 88 783 929 45078 200 380 


421 599 660 (1500 62 67 891 970 82 95 46112 302 15 788 44006 125 [1500] 
71 232 421 00, 575 864 48003 169 374 472 901 45126 39 81 279 362 91 441 
47 503 12 53 74 688 835 


10 30 50 96 232 356 73 81 477 576 624 74 800 34 [1500] 
56 986 „57145 208 39 443 515 646 806 
58 170 339 439 582 631 732 90 895 963 


01248 314 22 477 547 
63185 461 640 [3000] 709 
69 900 49 64009 214 20 29 (1500) 356 87 402 508 95031 173 244 549 87 88 

67341 505 35 00 97 600 730 803 
69122 221 486 511 73 13000] 612 13 84 98 872 


70052 114 [500] 222 79, 466 523 47 654 862 71028 201 61 [300] 300 601 53 
804 32 51 72121 271 [600] 349 415 [500] 665 73091 141 287 359 430 524 [300] 
37 [300] 89 688 790 957 74130 280 318 484 93 570 898 974 [3001| 75110 246 
81 455 534 716 49 803 58 76061 69 87 112 87 268 495 578 71468 812 77095 
111 55 77 264 310 486 572 735 819 78085 176 348 [3000] 52 470 [300] 514 [300] 
662 [500] 845 79247 59 346 51 439 45 772 80 813 924 


81080 95 126 32 239 301 10 93 500 4 601 84 737 981 

640 909 83042 68 282 [300] 305 [300] 

43 405 60 698 777 864 950 63 70 84035 231 54 [3000] 339 91 874 83 958 88 

346 449 559 68 954 70 1500] 

9 45 923. 88037 408 13 27 607 32 [500] 49 88 761 931 
89126 259 88 458 [500] 610 87 716 831 


6 
708_992 96066 [1500] 77_199 236 323 75 749 69 922 7064 224 494 812 
26 52 88 = 900 1 


99002 91 217 458 79 584 614 
19 56 841 


100121 91 [500] 230 [500] 304 517 619 700 28 
102003 35 206 419 519 38 604 24 28 710 35 93 937 109166 247 330 40 02 524 
34 72 738 893 104041 44 166 201 4 1500] 9, 67 535 823 82 105233 307 22 75 
[300] 81 574 106015 37 343 713 65 79 863 65 995 107014 334 _ 108110 301 
184 805 10 39 914 50 53 61 76 109054 236 315 25 492 516 28 725 [300] 812.53 
[300] 73 932 57 [3000] 


101214 396 507 922 


— 


— 


— ———— — —— — — ————⏑üU 
Druck und Verlag der Rathsbuch druckerei Ernst Lambeck, 


Wir liefern bis auf Weiteres: 


Kaiserauszugsmehl und 
Weizenmehl 000 


aus fein S 
W 


Mühle n- Administration 
in Bromberg. 


[600] 229 310 71 436, 525 [3000] 946 91 114055 323 426 35 897 956 94 [300] 
115126 303 96 438 59 572 764 814 1161015 243 82 468 525 51 745 844 11500] 
117029 93 471 83 629 49 59 63 99 930 87 1500 118018 61 114 16 327 408 45 
84 564 706 79 866 951 98 119194 98 467 71 509 45 630 821 60 900 


120138 373 425 67 551 013 780 830 76 81 930 63 69 121050 267 317 82 448 
714.86 99 803 18 21 932 85 122023 34 332 94 12 [30007 770 84 [3000] 939 
123014 102 354 559 60 606 66 77 709 970 72 124276 391 445 55 624 707 
826 „125057 [1500] 81 209 64 851 925 65 126015 279 90 342 441 522 30 842 
961 75 127020 41 110 211 389 619 88 839 128199 238 55 552 74 98 739 886 92 
129519 794 851 


130215 18 304 39 408 22 bon) 34 [300)_35 ] 501.778 800 75 1831019 
265 400 11 711 24 25 58 900 1 1500] 132170 215 47 [3000] 506 50 694 722 
925 53 66 „133019 (500) 112 20 47 341 53 95 785 134116 319 51 73 692 754 


81 810 76 85 89 920 49 52 - 185037 42 98 274 76 (3000 f 83 791 809 [500] 11 72 
136165 211 446 73-82 503 44 [3000] 910 (3000) 187275 303 [3000) 514 44 893 
138143 413 537 872 77 991 139183 217 18 25 639 986 


140080 [300] 171 267 712 809, 141008 111 72 200 406 22 51 585 ven 803 

1500] 25 959 142255 405 [1500] 27 [800] 31 686 772 828 991 148091 9 500] 

120 217 87 449 69 623 03 144004 6 383 527 52 963 145011 192 223 [500] 62 

ff a Wa r kh 
> 413 593 9 1 92 612 821 

340 [3000] 583 99 677 [5000] 734 921 [3000] 943 


150242 323 62 82 445 503 637 58 708 151099 173 321 63 [500] 75 417 685 

1300], 152073 100 22 72 559 907 88 133017 1 

858 67 927 154262 417 50 681 772 79 [500] 155112 80 

347 401 63 676 752 833 84 940 92 156341 42 8 3 877 — 
443 839 


160030 180 550 745 842 951 1811681 450 629 700 [500] 91 1720 889 942 58 
162091 112 221 411 27 56 74 [300] 462 002 46 80 847 163173 [300] 233 468 
800 901 79 94 464062 [500] 69 70 110 77 294 [500] 417 39 500 812 49 96 078 
165266 457 516 605 9 840 74 83 166012 155 75 80 378 711 865 930 [300] 
65 81 167026 28 105 215 476 528 41 774 871 168111 64 361 62 581 917 
169097 262 401 62 644 872 95 947 


170042 107 290 339 503_14 36 86 610 [1500] 734, 44 46 946 57 60 76 
171072 162 222 438 838 172000 26 31 36 61 87 288 340 462 975 173053 355 
552 607 81 773 916 40 89 98 174390 473 82 735 175007 81 486 532 35 [>00] 73 
997 16199 225 [500] 48 319 481 657 177006 [300] 26 54 87 114 28 395 96 588 
1500] 666 719 24 58 820 78 178333 400 81 88 540 641 824 88 908 83 179197 
209 17 330 57 [1500] 462 858 


180026 [3000] 481 523 58 639 721 98 968 70 98 181054 231 [1500] 96 
309 458 60 757 848 62 72 930 [1500] 182024 114 207 380 413 183127 62 225 
36 84 450 594 614 33 68 770 804 953 184023 114 201 314 531 78 715 32 
913 39. 185051 455 576 615 808 [1500) 943.66 186132 262 379 512 657 752 
847 921 187036 46 206 95 315 94 95 417 53 5% 529 [3000] 684 83175 188008 
[300] 135 38 203 14 78 340 94 747 975 180192 343 48 443 88 607 782 (1500) 
852 900 


85 87 653 713 953 60 
1 194378 


195043 196 239 487 516 69 94 658 92 700 826 903 92 19671 145 1300] 
333 426 [3000] 62 63 [300] 579 024 824 197173 455 1500] 74 83 603 9:8 
915 39050 190 288 422 649 63 190098 127 89 307 638 45000 40 54 881 [500] 


200052 90 146 [500] 386 418 82 13000 818 702 41 201064 214 18 333 404 
[3000] 538 606 734 957 1300] 202005 49 74 414 580 [300) 81 93 13000] 664 722 
34 _ 203069 89 268 650 204006 47 100 8 [3000] 50 354 488 600 730 42 89 447 
205170 79 236 79 307 16 55 85 504 664 852 925 4195 20609 [300] 503 609 
11 876 207441 50 88 210 54 304 43 208029 62 145 51 440 528 728 822 37 
[300] 91 209049 565 [500] 99 


210038 59 87 90 170 358 72 308 36 58 526 55 765 211025 145 63 227 56 
83 562 715 212160 [300] 95 222 39 97 740 76 843 [300] 921 213018 34 [1590] 
167 89 400 93 524 642 901 84 11500] 214113 405 665 88 718 215135 218 19 
921 463 537 637 891 919 216163 461 533 653 755 814 25 948 58 72 2 70030 
100 314 84 959 01 218009 91 133 44 201 400 [3000) 11 518 694 736 73 866 
219186 233 71 360 [1500] 88 98 408 599 617 827 60 930 


220 00 341 [1500] 66 700 52 830 979 [300] 221115 90 457 580 222105 
303 56 405 16 [1500] 29 538 883 905 92 [5001 223030 44 343 564 90 750 
8000 ring 98 218 377 84 426 587 655 [300] 90 811 12 973 225005 105 


110037 58 62 349 91 450 563 665 877 [3090] 99 111003 134 216 60 348 508 
649 62 838 112228 340 500] 62 [3000] 94 423 505 7 [500] 841 113300 554 90 1300 
605 790 [300] 983 114101 60 316 928 118046 74 121 256 70 99 [500] 500 671 
770 85 890 116252 90 467 509 22 601 797 809 68 [3000] 117448 614 806 55 985 
118017 83 186 297 316 798 119288 95 331 405 80 93 500 705 841 71 98 


120191 [500] 230 60 313 35 45 79 448 576 77 687 88 [500) 121241 548 674 
97_[300) 941 122043 77 214 73 75 376 9 123043 46 216 30 
447 536 616 715 41 880 1255031 
176 96 551 2 907 12 
300] 128013 279 364 93 95 516 
80 647 709 120064 136 201 380 655 754 859 980 


130070 107 318 38 [300] 540 43 23 729 33 39 945 60 131347 494 922 58 
132020 41 314 475 519 29 020 824 133011 71 173 80 386 [300] 735 830 134232 
79,01 451 96 518 90 632 185106 23 26 39 223 411 20 675 7072477 809 136030 
195 387 487 548 615 58 85 759 890 930 59 137018 68 83 120 74 227 372 
500 000 900 20 138108 34 54 554 [1500] 804 957 130140 271 409 23 91 

1 


140022 273 81 [1500) 577 82 650 74 738 959 88 141233 471 — 54 
894 979 85 42 143081 183 285 94 98 896 600 
48 537 1800] 762 
7¹ 2 611 73 784 840 
148118 238 778 949 149084 173 208 9 450 90 [600] 708 06 819 65 54 
150036 201 16 [1500] 537, 606, 891 951 151086 228 52 1 85 401 19 38 
520 825 182167 202 6 306 (3000) 439 691 738 52 918 48 1858016 50 31 
42, 51 0602 753 889 92 154204 307 85 409 931_ 155017 129 293 492 533 43 
037 50 83 885 065 158130 43 87 208 635 58 187051 351 93 2 9 52 674 
857 61 73 946 58 158273 74 600 716 1300 77 828 150015 [300 133 73 3 
433 58 [3000] 86 615 [1500] 812 38 46 91 972 80 


160085 235 370 422 700 3 926 161033 52 378 556 649 99 91 59 167 
549 700 00 891 943 51 97 736 58 66 15 
en 369 410 789 855 4 819 


[3000) 465 640 (1500) 63 736 40 870 940 173080 109 320 69 592 97 1 

106 0300] 28 312 31 437 83 (300 513 17 616 38 51 718 978 175012 
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